Z JEZIERSKICH MARIA 


SZWARCENBERG-CZERNY 


żona profesora Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie 


przeżywszy lat 65, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona 
św. Sakramentami, zasnęła w Panu 7 listopada 1961 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi 


w piątek dnia 10 bm. o godzinie 14, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku: 


mąż, córki, zięciowie, wnuczka i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę 11 bm. o godzinie 9 w kościele OO. Kapucynów. 
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